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				AGINTARIAK ETA LANGILERIA

				Izendapenak, egoerak eta gorabeherak

				OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

				5614

				ERABAKIA, 2016ko abenduaren 20koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluarena, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Erakunde Zentraleko Osasun-Laguntza Ataleko zuzendaria.

				Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 27. artikuluko xedapenen arabera, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua erakunde publikoaren Estatutu Sozialen 8.5.g) artikuluari dagokionez (estatutuak azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua onartu ziren), Administrazio Kontseiluak erabaki hau hartu du:

				ERABAKIA

				Lehenengoa.– Antonio Arraiza Armendáriz jauna Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Erakunde Zentraleko Osasun-Laguntza Ataleko zuzendariaren kargutik kentzea, eta egindako lanagatik eskerrak ematea.

				Bigarrena.– Erabaki honek 2016ko abenduaren 20tik aurrera izango ditu ondorioak, hargatik eragotzi gabe Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

				Vitoria-Gasteiz, 2016ko abenduaren 20a.

				Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluko lehendakaria,

				JON DARPÓN SIERRA.
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